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UKURAN STREPLES DAN LONGTORSO 


I. RUANG LINGKUP 


Standar ini meliputi definisi, istilah, simbol, syarat ukuran, cara pemgambilan 
" contoh, cara uji, syarat lulus uji dan syarat penandaan untuk ukuran streples 
dan longtorso. 


2. DEFINISI 


2.1 Streples adalah pakaian dalam wanita bagian atas yang diperkuat dan 
digunakan untuk menutup dan menyangga payudara, yang panjang 
badannya sampai pinggang dan mempunyai bagian-bagian badan yang 
terbuat dari kain elastik, mangkok (cup), tanpa tali. 

2.2 Longtorso adalah pakaian dalam wanita bagian atas yang diperkuat dan 
digunakan untuk menutup dan menyangga payudara, yang panjang 
hadannya sampai pinggul dan mempunyai bagian-bagian badan yang terbuat 
dari kain elastik, mangkok (cup) tanpa tali. 

2.3 Kain elastik ialah kain tenun atau kain rajut yang dibuat dari serat-serat clastomir 
atau campurannya dengan serat tekstil yang lain sehingga dalam suhu kamar dapat 
diregangkan berulang-ulang sampai minimum 2 kali panjang semula dan bila 
dilepas akan segera kembali kepanjang semula. 


3. ISTILAH 


3.1 Lingkar bawah dada adalah keliling badan ban atau longtorso yang 
diukur melalui bagian bawah mengkok. 

3.2 Mangkok adalah bagian dari streples atau longtorso yang menutup dan 

| menyangga payudara. 

3.3 Jarak puncak mangkok adalah jarak dari puncak mangkok kiri menelusuri 
bagian tengah depan samping puncak mangkok kanan. 

3.4 Tinggi mangkok adalah jarak dari puncik mangkok menelusuri sampai dasar 
mangkok. : 

3.5 Tinggi depan adalah jarak dari puncak mangkok menelusuri mangkok 

“sampai si bawah depan. Ai 


4. SIMBOL 


4.1 Angka 75, 80 dan seterusnya digunakan untuk penomoran: streples atau 
longtorso yang menunjukkan ukuran dada pemakai dalam sentimeter. 

4.2 Huruf A dan B digunakan untuk menunjukkan besarnya mangkok (cup) 
pada streples atau longtorso dengan ukuran yang sama. Mangkok A lebih 
kecil dari mangkok B. 


1 dari 


- 


SNI 98 - 1522 - 1989 


SYARAT UKURAN 


Syarat ukuran streples dan longtorso seperti tercantum dalam Tabel I dan 
Tabel Il. 


Tabel 1 
Ukuran Streples 


Ukuran dalam sentimeter 


Nomor 
Ukuran 


Lingkaran bawah dada 
Jarak puncak mangkok : 


Tinggi mangkok : 


Tinggi depan 


Tabel 1! 


Ukuran Longtorso 


ukuran clatam sentimeter 


Nomor 


Ukuran 


Lingkaran bawah dada 
Jarak puncak mangkok: 
A 


B 
Tinggi mangkok : 
A 


B 
Tinggi depan 
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6. CARA PENGAMBILAN CONTOH 


Untuk memeriksa lot, contoh uji diambil secara acak sesuai dengan SNI 14 - 
0615 - 1989, Pemeriksaan untuk Penerimaan Lot Cara Atribut, dengan taraf 
pemeriksaan 1. 


7. CARA UJI 


7.1 Peralatan 
- Meja datar 
- Alat ukur panjang dengan satuan terkecil milimeter. 


7.2 Prosedur 
Streples dan longtorso diletakkan di atas meja datar dan diukur sebagai 
berikut : 

7.2.1 Lingkar bawah dada : diukur keliling badan tepat melalui sambungan 
bagian bawah mangkok dengan bagian badan (lihat Gambar 1 dan 2). 

1.2.2 Jarak puncak mangkok : diukur dari puncak mangkok kiri menelusuri 
bagian tengah depan sampai puncak mangkok kanan pada bagian dalam 
(lihat Gambar 3). 

7.2.3 Tinggi mangkok : diukur dari puncak mangkok menelusuri sampai dasar 
mangkok bagian dalam (lihat Gambar 4). 

724 Tinggi depan : diukur dari puncak mangkok menelusuri dasar mengkok 
lurus ke bawah sampai bagian tepi bawah (lihat Gambar 4). 


8. SYARAT LULUS UJI 


Streples dan longtorso dinyatakan memenuhi syarat apabila hasil pengujian 
memenuhi persyaratan pada butir 5. 


9. SYARAT PENANDAAN 


Pada label pakaian jadi streples dan longtorso harus dicantumkan nomor 
ukuran dan kode huruf sesuai dengan simbol yang digunakan untuk ukuran 
streples dan longtorso yang bersangkutan. 

Contoh : 

75 A atau A 75 

80 A atau A 80 

dan seterusnya. 
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Gambar 1 
Contoh Streples 


AB — Lingkaran bawah dada 


Gambar 2 
Contoh Longtorso 


AB — Lingkaran bawah dada 
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Gambar 3 


CD, D, C, — Jarak puncak mangkok 


Gambar 4 


CEF — tinggi depan 
CE -— tinggi mangkok 
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